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データ通信について 

ここでは、データ通信の形態や接続方法、利用時の 
留意点について説明します。 

利用できる通信形態は、パケット通信、 64 K データ 
通信、データ転送の3つに分類されます。 

• パソコンと接続してバケット通信や 64 K データ 
通信を行ったり、電話帳などのデータを編集した 
りするには、添付の CD - ROM からソフトのイン 
ストールや各種設定を行う必要があります。 

• FOMA 端末は FAX 通信に対応していません。 

• FOMA 端末をドコモの PDA 、 musea や sigmarion 
n と接続してデータ通信を行う場合は、 musea や 
sigmarion n をアップデートしてご利用ください。 
アップデートの方法などの詳細については、ドコモ 
のホームページをご覧ください。 

パヶット通信 

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メー 
ルの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でや 
りとりするのに適しています。ネットワークに接続 
していても、データの送受信を行っていないときに 
は通信料がかからないため、ネットワークに接続し 
たまま必要なときにデータを送受信するという使い 
かたがでぎます。 

ドコモのインターネツト接続サービス mopera U や 
mopera など、 FOMA のバケット通信に対応したア 
クセスポイントを利用して、受信最大 384 kbps 、 
送信最大 64 kbps の高速パケット通信ができます。 
通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化す 
るベストエフオートによる提供です。 

画像を含むホームページの閲覧、データのダウン 
□ー ドなどデータ量の多い通信を行った場合、通信 
料が高額になりますのでご注意ください。 

64K データ通信 

64 kbps の安定した通信速度でデータを送受信でき 
ます。データ量に関係なく、ネットワークに接続し 
ている時間の長さに応じて課金されるため、マルチ 
メディアコンテンツのダウン□ー ドなど、比較的 
データ量の多い送受信を行うのに適しています。ド 
コモのインターネット接続サービス mopera U や 
mopera など、 F 0 MA 64 K データ通信に対応したア 
クセスポイント、または ISDN 同期 64 kbps のアク 
セスポイントを利用します。 


データ転送 

FOMA 端末と他の FOMA 端末や携帯電話、パソコン 
などと接続してデータを転送、交換する、課金が発 
生しない通信形態です。電話帳や送受信メール、ブッ 
クマークなどの各種データを送受信します。 


FOMA 端末と他の機器との接続方法 


FOMA USB 接続ケーブルで接続する 

FOMA US 巳接続ケーブル（別売）を使って 、 FOMA 
端末を USB ポートを装備したパソコンと接続しま 
す。 

赤外線通信を使う 

赤外線を使って、 FOMA 端末と赤外線通信機能が搭 
載された他の FOMA 端末、携帯電話、パソコンなど 
とデータを送受信します。バケツト通信、 64 K デー 
夕通信は利用できません。 


ご利用時の留意事項 


インターネットサービスプ□バイダの利用 
料について 

パソコンからインターネットを利用する場合は、通 
常ご利用になるインターネットサービスプ□バイダ 
(以降プ□バイダ）に対する利用料が必要です。この 
利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に直接プ 
□バイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい 
内容については、ご利用のプ□バイダにお問い合わ 
せください。 

• ドコモのインターネット接続サービス mopera U 
や mopera がご利用いただけます。 
mopera U はお申し込みが必要な有料サービス 
です。使用した月だけ月額使用料がかかるブラ 
ンも利用できます。 FOMA 端末でのインター 
ネット接続には、ブロードバンド接続オプシヨ 
ンや国際□ーミングなどに対応した mopera U 
のご利用をおすすめします。 
mopera はお申し込みが不要で、月額使用料は 
無料です。今すぐインターネットに接続したい 
方に便利なサービスです。 

接続先（プ□バイダなど）について 

パケット通信と 64 K データ通信では接続先が異な 
ります。パケット通信を行うときはパケット通信対 
応の接続先、 64 K データ通信を行うときは FOMA 
64 K データ通信、または ISDN 同期 64 kbps 対応 
の接続先をご利用ください。 

• PIAFS などの PHS 64 K /32 K データ通信や DoPa 
のアクセスポイントには接続できません。 
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ネットワークアクセス時のユーザ認証について 

接続先によっては、接続時にユーザ認証が必要な場 
合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイ 
ヤルアップネットワークで ID とパスワードを入力し 
てください。 ID とパスワードはプ□パイダまたは接 
続先のネットワーク管理者から付与されます。詳し 
い内容については、プ□バイダまたは接続先のネッ 
トワーク管理者にお問い合わせください。 

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 
認証について 

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証で 
FirstPass (ユーザ証明書）が必要な場合は、添付 
の CD - ROM から FirstPass PC ソフトをインス I 
ルし、設定してください。詳しくは添付の CD-ROM 
内の 「 FirstPassManual 」 を参照してください。 
「 FirstPassManual 」( PDF 形式)を参照するには、 
Adobe Reader (バージヨン6■◦以上を推奨）が必 
要です。パソコンにインス!-ールされていない場合 
は、アドビシステムズ株式会社のホームページから 
ダウン□ー ドできます（別途通信料がかかります）。 
詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページ 
を参照してください。 


■ FirstPass PC ソフトの動作環境 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

PC/AT 互換機 

0S ( 各日本語版） 

Windows 98SE 、 Me 、 2000, XP 

必要メモリ％ 

Windows 98SE 、 Me、2000 
:32M 巳以上 

Windows XP :128MB 以上 

八ードディスク 
容量 0 

10MB 以上の空き容量 

ブラウザ 

Microsoft® Internet Explorer 5.5 
以上 


※：パソコンのシステム構成によって異なる場合 


があります。 

バケット通信および 64K データ通信の条件 

FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。 

• FOMA US 巳接続ケーブル（別売）を使って接続 
する場合は、これに対応したパソコンであること 

• FOMA サービスエリア内であること 

• バケット通信の場合、アクセスポイントが FOMA 
のパケット通信に対応していること 

• 64 K データ通信の場合、接続先が F 0 MA 64 K デー 
夕通信、または ISDN 同期 64 kbps に対応してい 
ること 

ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑 
していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信 
できない場合があります。 


■ データ通信の用語集 

• APN (Access Point Name) 

バケット通信で接続するプ□バイダや社内 
LAN を識別する文字列。たとえば 、 mopera 
U は 「 mopera . net 」 が APN となります。 

• cid (Context Identifier) 

パケット通信の接続先 （ APN ) に対応して、 
FOMA 端末に登録した APN に割り当てられ 
る登録番号。 FOMA 端末では1から1◦まで 
の1◦件が使えます。 

• DNS (Domain Name System) 

ドメインネーム（例： mopera . net ) を、コ 
ンピュータで使う IP アドレスに変換するシ 
ステムのこと。 

• l「MC (l「Mobile Communications) 

携帯電話どうしや PDA との間でデータを転 
送する目的で作られた規格。この規格に準拠 
した機器の間で、電話番号やスケジュールを 
やりとりできます。 

• OBEX (Object Exchange) 

データ通信の国際規格の1つ。 OBEX に対応 
している携帯電話、パソコン、デジタルカメ 
ラ、プリンタなどの間で、データの送受信が 
でぎます。 

• QoS (Quality of Service) 

サービスの 品質。通信時に ユーザの 意図どお 
りに、回線を利用するための技術。 FOMA 端 
末では、接続するとき の 通信速度などを設定 
でぎます。 

• W-TCP 

FOMA ネットワークでバケット通信を行う 
際に、 TCP / IP の伝送能力を最大限に生かす 
ための TCP パラメータ。 FOMA 端末の通信 
性能を最大限に活用するには、この通信設定 
が必要です。 

• 管理者権限 

Windows XP 、 2◦◦◦を使用するときに、 
0 S のシステムなどすべてにアクセスできる 
権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、 
バソコンの管理者権限を持つユーザが設定 
されています。通常、パソコンの管理者権限 
がないユーザは、ドライバやソフトなどのイ 
ンス I -ール/アンインス I -ールができませ 
ん〇 
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データ通信の準備の流れ 

パソコンと FOMA 端末を接続して、バケツト通信お 
よび 64K データ通信を利用する場合の準備につい 
て説明します。 



FOMA PC 設定ソフトを使わずに通信の 
設定をする —P493 



接続する —P 501 
• 切断する —P 502 


通信設定ファイル（ドライバ）について 

FOMA 端末をパソコンに接続して通信モードでデー 
夕通信を行うには、通信設定ファイルをインストー 
ルする必要があります。 

FOMA PC 設定ソフトについて 

添付の CD - ROM から FOMA PC 設定ソフトをパソ 
コンにインス I ルすると、 FOMA 端末とパソコン 
を接続してデータ通信を行うために必要なさまざま 
な設定を、パソコンから簡単な操作で設定できます。 


動作環境の確認 

通信設定ファイルおよび FOMA PC 設定ソフトは、 
次の動作環境でご利用ください。 


項目 

必要環境 

パソコン本体※ 1 

PC / AT 互換機 

OS (各日本語版） 

Windows 98、 Me 、 2000, XP 

必要メモリ％ 2 

Windows 98、 Me : 32 M 巳以上 
Windows 2000 : 64 M 巳以上 

Windows XP : 128 M 巳以上 

八ードディスク 
容量※2 

5 MB 以上の空き容量 


※1: US 巳接続の場合は、 US 巳ポート （ US 巳仕様 
1.1/2 ■◦に準拠）が必要です。 

※2 : 「FOMA PC 設定ソフト」の動作環境です。パ 
ソコンのシステム構成によっては異なる場合 
があります。 

• 動作環境によってはご使用になれない場合があり 
ます。また、上記の動作環境以外でのご使用によ 
る問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を 
負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• データ通信の説明は、主に Windows XP での操作 
方法を例にしています。他の 0 S では画面の表示 
が異なる場合があります。 

インスI-ール/アンインスI-ール前の注意点 

• WindowsXP 、2 ◦◦◦で通信設定ファイルや FOMA 
PC 設定ソフトのインス I -ール/アンインストール 
を行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った 
ユーザで 行ってください。それ以外の ユーザで 行う 
とエラーになります。パソコンの管理者権限の設定 
操作については、各パソコンメーカやマイク□ソフ 
卜社にお問い合わせください。 

• 操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがな 
いことを確認してください。稼動中のプログラム 
がある場合は、プログラムを保存、終了してくだ 
さい。 

• パソコンの操作方法、管理者權限の設定等につい 
ては、バソコンの取扱説明書も参照してください。 
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パソコンと FOMA 端末を接続する 

パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で 
接続してください。 

• 通信モードで初めてパソコンに接続する場合は、 
あらかじめ通信設定ファイル（ドライバ）をイン 
ス I -ールしてください。 - P 482 
• miniSD モードで初めてパソコンに接続する場合は、 
◦ S が自動的にドライバをインス!-ールします。あ 
らかじめ通信設定ファイルをインス I -ールする必 
要はありません。なお、 miniSD モードに対応して 
し 0 S は Windows XP 、 2000のみです。 


USB 接続時にバソコンで操作する内容 
を設定する< USB モード設定> 


I おヽ買い上げ時1=通信モード] 

ここでは、パソコンと FOMA 端末を接続したときに 
パソコンでデータ通信を行うか、パソコンから 
FOMA 端末に取り付けられている miniSD メモリー 
カード内のデータを操作するかを設定します。 

待受画面で©^)(5^)〇を押す 
¢5)または@を押す 


C 1 "ぁ〇 または C ^ aHc ) を 

® miniSD モード 
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通信モード： パソコンなどでデータ通信を行う 
モー ドです。 

miniSD モード 

:パソコンから FOMA 端末に取り付け 
られている miniSD メモリーカード 
内のデータを操作するモードです。 
miniSD モード中は背面デイスプ 
レイの照明が青色で点滅します。 

「はい」を選択する 


お知らせ 


•パソコンと FOMA 端末を接続中でも本機能の 
設定を変更できます。 

•パソコン側で、 FOMA 端末を接続すると自動 
的にデータ通信を行うように設定している場 
合は、 miniSD モードに設定できないことがあ 
ります。 

•パソコンから miniSD メモリーカードを操作し 
ているときは通信モードに設定できません。ま 
た、通話中や i モード中は miniSD モードに 
設定できません。 

* 電話帳データなどをパソコンで編集するには、 
データリンクソフトが必要です。 - P 550 


• miniSD モード中に、 FOMA 端末にパソコンを 
接続していない状態で miniSD メモリーカード 
へのアクセスがないまま9◦秒が経過すると、 
自動的に通信モードに切り替わります。 

» miniSD モード中は、電話や i モードなどの通 
信ができません。 

• miniSD メモリーカードの操作を終了するとき 
は、画面右下のタスクトレイの$をクリックし 
て、 「 USB 大容量記憶装置デバイスードライブ 
( E :) % 1 を安全に取り外します& 2 」をクリック 
し、「 ‘ USB 大容量記憶装置デバイス’は安全に 
取り外すことができます。」が表示されること 
を確認してください。 

※亏：ドライブに割り当てられる文字はパソ 
コンのシステムによって異なります。 

嶔2 : Windows 2000の場合は「停止します」 
•パソコンから操作したときの miniSD メモリー 
力ードのフォルダ構成について — P 390 
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FOMA USB 接続ケーブルで接続する 


• FOMA US 巳接続ケーブルは別売りです。 

FOMA USB 接続ケーブルの FOMA 端末側 
を FOMA 端末の外部接続端子に差し込む 


FOMA USB 接続ケーブルのパソコン側を 
パソコンの USB コネクタに差し込む 

• 通信モードで通信設定ファイルのインストール 
前にパソコンに接続した場合は 、 FOMA USB 
接続ケーブルが差し込まれたことを自動的に認 
識してドライバが要求され、ウィザード画面が 
表示されます。その場合は、 FOMA 端末を取り 
外し、ウィザード画面で[キャンセル]をクリツ 
クして、終了してください。 
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• 通信モードでパソコンと FOMA 端末が接続さ 
れると、 FOMA 端末の画面に中が表示されま 
す。 

取り外しかた 

FOMA USB 接続ケーブルの FOMA 端末側 
のリリースポタンを押し（①）、 FOMA 端 
末から引き抜く（②） 



パソコンから FOMA USB 接続ケーブルを 
引き抜く 


お知らせ 

• データ通信中に FOMA USB 接続ケーブルを外 
さないでください。 



通信設定ファイル（ドライバ）をイ 
ンス I ルする 


FOMA 端末をパソコンに接続して通信モードでデー 
夕通信を行うには、通信設定ファイルが必要です。 
使用するパソコンに FOMA 端末を初めて接続する 
前に、インストールしておきます。 

• miniSD モードでパソコンと接続する場合は、通信 
設定ファイルのインストールは不要です。 


通信設定ファイル（ドライバ）をイン 
ストールする 


• 操作の前に、必ず「インス I -ー ル/アンインス トー 
ル前の注意点」をお読みください。 — P 480 

〈例〉 Windows XP にインス トー ルするとき 

添付の CD-ROM をパソコンにセットする 

L FOMA 端末は操作 1 〜 3 を行った後にパソコン 
に接続してください。 

[スタート] — 「ファイル名を指定して実 
行」をクリックし、「名前」に「く CD- 
ROM ドライブ名> : ¥USBDRIVE¥ 
F700iSin.exe」 と入力して [OK] をク 
リックする 

• CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンによっ 
て異なります。 

[はい]をクリックする 



FOMA 5龍末をバソコンに接続する旨のメッ 
セージが表示されたら、 FOMA 端末をパソ 
コンに接続する 

インス I -ール中の画面表示後に自動的に完了し 
ます。 

• F 0 MA 端末は電源の入った状態で接続してくだ 
さい。 

接続方法 — P 481 

• インス!-ールされたデパイスの種類とデバイ 
ス名を確認してください。 — P 483 
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お知らせ 

• インス I -ールには数分かかる場合があります。 

• Windows を再起動する旨のメッセージが表示 
された場合は、画面の指示に従い再起動してく 
ださい。 

•通信設定ファイルをインス!-ールする前にパ 
ソコンと FOMA 端末を接続すると、自動的に 
別のドライバがインス I -ールされてしまう場 
合があります。その場合、操作2でアンインス 
I -ールする必要がある旨のメッセージが表示 
されます。画面の指示に従ってアンインス I -一 
ルを行った後、もう一度通信設定ファイルをイ 
ンス I -ールしてください。 

•何らかの原因により、パソコンが FOMA 端末 
を認識できなくなった場合は、通信設定ファイ 
ルをアンインス I -ールし、もう一度インス I -一 
ルしてください。 


通信設定ファイル（ドライバ) 


• FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない 
場合、設定および通信はできません。 

〈例〉 Windows XP で確認するとき 

[スタート]- ► 「コント□ールパネル」- ► 
[パフオーマンスとメンテナンス]アイコ 
ン — [システム]アイコンをクリックする 

「システムのプ□パティ」画面が表示されます。 

■ Windows 2000、 Me 、 98のとき 

[スタート]—「設定」—「コント□ールパネル」 
をクリックし、[システム]アイコンをダブルク 
リックする 

[八ードウエア]タブをクリックし、[デバ 
イスマネージャ]をクリックする 

「デパイスマネージャ」画面が表示されます。 

■ Windows Me 、 98のとき 

[デバイスマネージャ]タブをクリックする 

各デバイスをダブルクリックし、インス 
トールされたデバイス名を確認する 

インス I -ールしたデバイス名がすべて表示され 
ていることを確認します。 


デパイスの種類 

デバイス名 

ポー ト (C0M/LPT) 
または （COM と LPT) 

• FOMA F700iS Command 
Port (COMx)※ 1 

• FOMA F 700 旧 OBEX Port 
(COMx” 1 

モデム 

• FOMA F700iS 

ユ ニ八 ー サルシリアル 
パスコント □ー ラ 
または USB 
(Universal Serial 

Bus) コント □ー ラ 

• FOMA F700iS 

• FOMA F700iS Command^ 2 

• FOMA F 700 iS Modem 紅 

• FOMA F700iS OBEX ^ 2 


※ l : x はパソコンの環境により、異なった数字が 


表爪されます。 

※2 : Windows Me 、 98の場合のみ表示されます。 


通信設定ファイル（ドライバ）をアンイ 
ンストールする 


• 操作の前に、必ず「インス I -ール/アンインス!-一 
ル前の注意点」をお読みください。 — P 480 
• アンインス!-ールを実行する前に、必ずパソコン 
から FOMA 端末を取り外してください。 

〈例〉 Windows XP でアンインストールするとき 

[スタート]- ► 「コント□ールパネル」- ► 
[プ□グラムの追加と削除]アイコンをク 
リックする 

■ Windows 2000、 Me 、 98のとき 

[スタート]—「設定」—「コント□ールパネル」 
をクリックし、[アプリケーションの追加と削除] 
アイコンをダブルクリックする 

「FOMA F700iS USB」 を選択し、[変更 
と削除]をクリックする 



* 肪インスト於れ u 冶フ的フム： □ 更新プ□ヴラムの表示必 並べ曾え玢 [1 蘇 g ] 

甚 



!= 
翻毖 


v 

V 


削除するプ□グラム名を確認し、[はい]を 
クリックする 

通信設定ファイルのアンインス I -ールを開始し 
ます。 

[0K] をクリックする 


デ—夕通信 
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お知 5 せ 

• インス I -ールに失敗したとき、または操作2の 
画画こ 「FOMA F 700 iS US 巳」が表示されて 
いないときは、 P 482 「通信設定ファイル（ド 
ライバ）をインス!-ールする」の操作1〜2を 
行い、直接実行してください。 

• Windows Me 、 98では通信設定ファイルの 
アンインス I -ール後、すぐにインス I -ールし直 
してデータ通信を行うと、バソコンなどの環境 
によっては正しく通信できない場合がありま 
す。その場合は 、 FOMA USB 接続ケーブルを 
一度抜き差ししてからデータ通信を行ってく 
ださい。 


FOMA PC 設定ソフトを利用して通 
信する 


FOMA PC 設定ソフトを利用すると、簡単な操作で 
パケット通信や 64 K データ通信が行えます。 



FOMA PC 設定ソフトでは次の設定ができます。 

かんたん設定 

ガイドに従い操作することで、 「 FOMA データ通信用 
ダイヤルアップの作成」を行い、同時に W - TCP 設定 
などを自動で行います。 

W - TCP の設定 

バケツト通信を利用する前に、パソコン内の通信設 
定を最適化します。通信性能を最大限に活用するに 
は、 「 W - TCP 設定」による通信設定の最適化が必要 
です。 

接続先 （ APN ) の設定 

バケット通信を行う際に必要な「接続先 （ APN ) の 
設定」を行います。 

パケット通信の接続先には、 64 K データ通信と異な 
り、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接 
続先ごとに、 FOMA 端末に APN と呼ばれる接続先 
名を設定し、その登録番号 ( cid ) を接続先電話番号 
欄に指定して接続します。お買い上げ時、 cid の1 
には mopera に接続するための APN 「 mopera . ne . 
jp 」 が、3には mopera U に接続するための APN 
「 mopera . net 」 が登録されていますが、その他のプ 
□バイダや社内 LAN に接続する場合は APN 設定が 
必要です。 


FOMA PC 設定ソフトをインス!-ール 

^ — _ _ 


• N 2001、 N 2002、 P 2401、 P 2002、 F 261 1、 
T 210 1 V 添付の 「 W - TCP 環境設定ソフト」および 
「 F 0 MA データ通信設定ソフト」、901 iS シリーズ 
より前に発売された F 0 MA 端末に添付の 「 F 0 MA 
PC 設定ソフト」をインス I -ールされている場合は、 
あらかじめそれらのソフトをアンインス I -ールし 
てください。 

• 操作の前に、必ず「インス I -ール/アンインストー 
ル前の注意点」をお読みください。 - P 480 
•「FOMA PC 設定ソフト」は、データ通信対応の 
すべての F 0 MA 端末で利用できます。 


〈例 〉 Windows XP にインストールするとき 


添付の CD-ROM をパソコンにセットする 

[スタート] — 「ファイル名を指定して実 
行」をクリックし、「名前」に 「<CD- 
ROM ドライブ名>: ¥FOMA_PCSET¥ 
SETUP.EXE」 を指定し、 [0K] をクリッ 
クする 

• CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。 

[次へ]をクリックする 

FOMA PC 設定ソフトの使用許諾契約が表示さ 
れます。 

内容を確認の上、契約内容に同意する場合 
は[はい]をクリックする 

[いいえ]をクリックすると、インス!-ールを中 
止します。 


「タスクトレイに常駐する」が選択されてい 
ることを萑認、し、[次へ]をクリックする 

セットアップ後、タスクトレイに 「 W - TCP 設定」 
が常駐します。 - P 491 
•「 W - TCP 通信」の最適化の設定、解除を操作す 
る機能です。常駐をおすすめします。 

• インストール後に常駐の設定は変更できます。 



HESREIIIII 

















インス!-ール先を確認し、[次へ]をク 
リックする 

• 変更する場合は[参照]をクリックし、任意の 
インストール先を指定して[次へ]をクリック 
します。 

r プ□グラムフォルダ」のフォルダ名を確 
認し、[次へ]をクリックする 

•変更する場合はフォルダ名を入力し、[次へ] 
をクリックします。 



フ讷''ラムフオル作逞択じ C ください。 


セットアッフ尨、次にリストされていフ13ケ'ラムフォル对こ7*0ケ'ラ厶アイコンを追加します 〇 新しいフォルダ'名を入力するか、 
S たは既存のフォ攸リストから1っ奄逞折す5こともで.きます。 

フ奶ムフ对卿： 

既存伽げ吵 




[完了]をクリックする 

_ 「FOMA PC 設定ソフト」が起動します。 
• このまま各種設定を始められます。 


お知らせ 

• rW-TCP 環境設定ソフト」 「 FOMA データ通信 
設定ソフト 」 「FOMA PC 設定ソフト」がインス 
I -ールされている場合は、インス!-ールを中断 
する旨のメッセージが表示されます。 [0 K ] を 
クリックし、それらのソフトをアンインス!-一 
ルしてから 「FOMA PC 設定ソフト」をインス 
I -ールしてください。 

•インス!-ールの途中で[キャンセル]や[いい 
え]をクリックしたときは、インス!-ール画面 
の説明に従って[はい]または[いいえ]をク 
リックしてください。 


かんたん設定でバケツト通信を設定する 


FOMA PC 設定ソフトのかんたん設定では、表示さ 
れる内容に従って選択や入力を進めていくと、簡单 
に FOMA 用ダイヤルアップを作成できます。 

• 設定する前に FOMA 端末とパソコンが正しく接続 
されていることを確認してください。 - P 481 

〈例 〉 Windows XP で設定するとき 

[スタート] — 「すべてのプ□グラム」 
(Windows XP 以外の OS の場合は、「プ 
□グラム 」 ）—「FOMA PC 設定ソフト」 
を順に選択し 、 「FOMA PC 設定ソフト」 
をクリックする 

「FOMA PC 設定ソフト」が起動します。 



mopera U / mopera を利用する場合 

• その他のプ□バイダを利用する場合 — P 486 

FOMA PC 設定ソフトを起動し、[かんた 
ん設定]をクリックする 

「バケツト通信」を選択し、[次へ]をク 
リックする 



)「『mopera U 』 への接続」または 

「『 mopera 』 への接続」を選択し、[次へ] 
をクリックする 

• mopera U はお申し込みが必要な有料サービス 
です 。 「『mopera U 』 への接続」を選択し、[次 
へ]をクリックすると、ご契約の確認メッセー 
ジが表示されます。 
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FOMA 端末設定取得画面で [0 K ] をク 
リックする 

FOMA 端末から「接続先 （ APN ) 情報」を取得 
します。しばらくお待ちください。 

「接続名」に任意の接続名を入力し、[次 
へ]をクリックする 

• 次の記号（半角文字）は入力できません。 

¥/:氺?!0 | " 


接続名： 

|FOMA 

モデム名： 

(FOMA F 700 iS 

P 発信者番号 i 


來 mopera U 及认 mopera 接続では発信者番号通知が必要で•す 0 


<MS(B )[ )欠へ烛 > 


キャンセル」 


6 


[次へ]をクリックする 

• 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも構いません。 
• ご使用の 0 S が Windows XP 、 2◦◦◦の場合 
は「使用可能ユーザーの選択」を設定してくだ 
さし 、。 Windows Me 、 98の場合は、「使用可 
能ユーザーの選択」は表示されません。 



かんたん15定 


かんたん設定 


「最適化を行う」が選択されていることを 
確認し、[次へ]をクリックする 

• すでに最適化されている場合、この画面は表示 
されません。 


17最迪化杏行う' 


<戻純） 


次へ (_N) > | _キャンセル 


「設定情報」を確認し、[完了]をクリック 
する 


[ OK ] をクリックする 

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起 
動する必要があります。再起動する旨のメッセー 
ジが表示された場合は[はい]をクリックしてく 
ださい。 

• すでに W - TCP 設定が最適化されている場合は、 
再起動する必要はありません。 

• 通信を実行する — P 489 

その他のプ□バイダを利用する場合 

• mopera U / mope 「 a を利用する場合- ^ P 485 

P 485 の操作1〜4を行う 

操作3の接続先は「その他」を選択します。 


かんたん設定 

かんたん設定 


接続方法の逞折 


接続先の逞択 


« •斷 Hffi 

パケット通信は、通 f 言時 
量に応じて料金が齡 


C IT mopera Ufl への接続 




c 0" moperaJ への招皖 


r 64K データ通信 

a 去 P 月『： 


ご契約不要で、簡単にインか 
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「接続名」に任意の接続名を入力し、[接続 
先 （ APN ) 設定]をクリックする 

• 次の記号（半角文字）は入力できません。 

¥/:氺？!◊ド 

• 「発信者番号通知を行ろ」を選択すると、通信 
実行時に発信者番号を通知します。 



■ 高度な設定 （ TCP / IP の設定） 

[詳細情報の設定]をクリックすると 「 IP アドレス」 
と「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。 
プ□バイダや、社内 LAN などのダイヤルアップ情 
報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基 
に、各種アドレスを登録してください。 

接続先 （ APN ) を設定する 

お買い上げ時、番号 ( cid ) 1には mopera に接続 
するための APNrmopera . ne . jp )」#、 3には mopera 
U に接続するための APN 「 mopera . net 」 が設定さ 
れています。番号 ( cid ) は2または4〜1◦に設 
定します。 

① [追加]をクリックする 

「接続先 ( APN ) の追加」画面が表示されます。 

② 「接続先 （ APN ) 」にプ□バイダの F 0 MA パ 
ケット網に対応した接続先名 （ APN ) を正し 
く入力し、 [0 K ] をクリックする 

「接続先 （ APN ) 設定」画面に戻ります。 

• 「接続先 （ APN )」 には半角文字で、英数字、 
八イフン（-)、ピリオド （■) のみ入力で 
きます。 


[0 K ] をクリックする 

~操作2の画面に戻ります。「接続先 （ APN ) の選 
択」には、操作3で設定した「接続先 （ APN )」 
が表示されます。 

「接続先 （ APN ) の選択」の接続先名を確 
認し、[次へ]をクリックする 

「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、 
[次へ]をクリックする 

「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダか 
ら提供された各種情報を、大文字、小文字などに 
注意し、正確に入力してください。 

• ご使用の 0 S が Windows XP 、 2◦◦◦の場合 
は「使用可能ユーザーの選択」を設定してくだ 
さし 、。 Windows Me 、 98の場合は、「使用可 
能ユーザーの選択」は表示されません。 



「最適化を行う」が選択されていることを 
確認し、[次へ]をクリックする 

パケット通信に必要な W - TCP 設定を最適化しま 
す。 

• すでに最適化されている場合には、この画面は 
表示されません。 


かんたん設定 


W - TCP 設定 


FOMA バケツト通 f 言を利用するた¢1)、パリコン内の通信設 
定を最適化します。 

最紙觀 
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「設定情報」を確認し、[完了]をクリッ 
クする 


この内容でよろしけれは、完了ボタンを押してび;:さ0。 


接続方法 

掊 i 名 
モデム名 
掊続先 (_> 名 
発 f 言者番号の通知 
使用可能 ユ ご" 
ユーザー 名 


内容 


㈣通信 

F 700 iS 
XXXXXXX 
する 

t ベて®ュ~ザー 


その他 

FOMA 

FOMA 


W デスクトッブにタイヤルアッブのショートか>卜を作成する 


< 戻る (B) 1 L'^Ttn+'+ 


ーキャンセル」 


[0 K ] をクリックする 

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起 
動する必要があります。再起動する旨のメッセー 
ジが表示された場合は[はい]をクリックしてく 
ださい。 

• すでに W - TCP 設定が最適化されている場合は、 
再起動する必要はありません。 

• 通信を実行する — P 489 


かんたん設定で 64 K データ通信を設定する 


〈例〉 Windows XP で設定するとき 

mopera U / mopera を利用する場合 

• その他のプ□バイダを利用する場合 — P 489 

P 485 の操作1〜3を行5 

操作2の接続方法は 「64 K データ通信」を選択 
します。 


r パケット通信 


c S 4 K データ通信 

坪 Kf ' ■対1信は、.時間じ 


f? iTmopera UJ への掊続 
IT mopera Uj をこ.利用いただ 
ます。 (mopera U は有料サ、 

f FmoperaJ へ®接続 

；：.契約不要で’、簡単にイソ 
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「接続名」に任意の接続名を入力し、[次 
へ]をクリックする 

• 次の記号（半角文字）は入力できません。 

¥/: * ?!◊ド 

• 「モデムの選択」が 「FOMA F 700 iS 」 に設定 
されていることを確認します。 



3 


[次へ]をクリックする 

• 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも構いま 
せん。 

• ご使用の 0 S が Windows XP 、 2◦◦◦の場合 
は「使用可能ユーザーの選択」を設定してくだ 
さし 、。 Windows Me 、 98の場合は、「使用可 
能ユーザーの選択」は表示されません。 



4 


設定情報を確認し、[完了]をクリックする 


この内容で•よ?)しけれは、完了ポタンを押してください。 
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[ OK ] をクリックする 

• 通信を実行する — P 489 

その他のプ□バイダを利用する場合 

• mopera U / mope 「 a を利用する場合- ^ P 488 

P 485 の操作1〜3を行5 

操作2の接続方法は 「64 K データ通信」を、操 
作3の接続先は「その他」を選択します。 
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接続方法®選択 
r パケ9卜通 f 言 

盤®繼 

$断•：蹦瀬 


へ 『mopera UJ への接続 

如二こ3漂織 

へ FmoperaJ への接続 

ご契約不要で、簡単にインターネ 


各項目を設定し、[次へ]をクリックする 

ISDN 同期 64 kbps アクセスポイントを持つプロ 
バイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時 
に次の項目をそれぞれ登録します。 

• 「接続名」：任意 

• 「モデムの選択 」： 「FOMA F 700 iS 」 

• 「電話番号」：プ□バイダ情報を基に、正しく入 
力してください。入力できる文字は次のとおり 
です。 

01 23456789 ABCDPTWabcdpt 
w !@$-.()+ * #,&および半角空白 
• 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信 
実行時に発信者番号を通知します。 


接続名： 

FOMA 


モデムの選択： 

|F0MA F700iS 

~3 

電話番号： 

|XXXXXXXXXX 


W 発信者番号通知を行う 

詳細借報の設定... 


く戻る® J ：. wswy ：. j] キャンセル j 


I高度な設定 （TCP/IP の設定） 

[詳細情報の設定]をクリックすると 「 IP アドレス」 
と「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。 
プ□バイダや、社内 LAN などのダイヤルアップ情 
報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基 
に各種アドレスを登録してください。 


3 


「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、 
[次へ]をクリックする 

「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダか 
ら提供された各種情報を、大文字、小文字などに 
注意し、正確に入力してください。 

• ご使用の 0 S が Windows XP 、 2◦◦◦の場合 
は「使用可能ユーザーの選択」を設定してくだ 
さい 。 Windows Me 、 98の場合は、「使用可 
能ユーザーの選択」は表示されません。 


使用可能:ザ'•の逞択 


この接続を利用できる：！ーザ-を指定してください 
夕 r # ベて®ユ HH 
r 自分のみ 


離»激辦要駆い。 


w パスワードを保存する 


_<戻る ( E ) 次へ妙 〉I キャンセル」 


「設定情報」を確認し、[完了]をクリック 
する 


この内容で•よ?)しけれ(3：、完了ボめを押してください。 


64K デー娜 f 
その他 
F0MA 

_ FOMA F700iS 

重話番号 XXXXX) 0000¢ 

発 f 言者番号の通知 する 

使用可能ユーザ'- すべてのユーザー 

ユーザ—名 XXXXXXX 


掊続名 
モデム名 


?デスクトッブにタイヤルアツブのショートか)卜を作成する 


[0 K ] をクリックする 

• 通信を実行する — P 489 


通信を実行する 


FOMA PC 設定ソフトで設定した通信の実行や切断 
について説明します。 


1 


FOMA 端末とバソコンを接続する 

• 接続方法 — P 481 


デ—夕通信 
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デスクトップの接続アイコンをダブルク 
リックする 

• アイコンは 0 S によって異なりま 
す。 

• 設定中に「デスクトップにダイヤ 
ルアップのショートカットを作成 
する」を選択しなかった場合は、 
接続アイコンは作成されません。 
次のスタートメニューからの接続 
方法を利用してください。 

■ Windows XP のスタートメニューから接続すると| 
ぎ 

[スタート]—「すべてのプ□グラム」 —r アクセ 
サリ」—「通信」— r ネットワーク接続」をクリッ 
クし、接続アイコンをダブルクリックする 

■ Windows 2000、 Me、 98のスタートメニュー 
から接続するとき 

[スタート]—「プ□グラム」—「アクセサリ」— 
「通信」— r ネットワークとダイヤルアップ接続」 
(Me、 98の場合は「ダイヤルアップネットワー 
ク」）をクリックし、接続アイコンをダブルクリッ 
クする 

接続を実行する 

• mopera U または mopera を利用する場合、 
「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも構いま 
せん。そのまま、[ダイヤル]をクリックします。 

• その他のプ□バイダやダイヤルアップ接続の 
場合は、「ユーザー名」「パスワード」を入力し 
て[ダイヤル]をクリックします。 

設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワー 
ド」の保存をした場合、入力は不要です。 

• 0 S によっては、接続完了画面が表示される場 
合があります。 [0 K ] をクリックしてください。 



D 鶸微接続娜用す離』 ユ侦 パスワード 


タイヤル ( P : 186*99***3# 


[ タイヤル ( fi ) J I キゃンセル ] I ブ□パティ ( Q ) I |ヘルブ ( hi ) | 


お知らせ 

• FOMA 端末には、パケット通信を実行すると 
発信中の画面、 64 K データ通信を実行すると 
呼び出し中の画面がそれぞれ表示され、接続す 
ると次の画面が表示されます。 


PPM。 ケット通信中 


64K 亍ータ通信中 






1 •-] 

膨9601 



27秒 


バケツト通信のとき 64 K データ通信のとき 
• FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面 
ディスプレイに通信状態が表示されます。 


•パソコンに表示される通信速度は、実際の通信 
速度とは異なる場合があります。 

• データ通信を実行する場合、アイコン作成時の 
FOMA 端末を接続した場合のみ有効です。 

• F 700 iS 以外の FOMA 端末を接続する場合は、 
ご利用になる FOMA 端末の通信設定フアイル 
(ドライバ）をインス!-ールする必要がありま 
す0 


切断するには 

インターネットブラウザを終了しただけでは切断さ 
れない場合があります。確実に切断するには、次の 
操作を行ってください。 

タスクトレイのをクリックする 

& • Windows Me 、 98の場合はダブルクリックし 
ます。 

[切断]をクリックする 
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FOMA) ' Wv 卜通信を利用する；■こめ、)《ソコン内の通信 
設定を最適化します。 

現在、最適化されて L 法せん。 

L ….展.■靴■ぎ行.う. . | 


変更を行わず閉じる| 


■ システム設定が最適化されているとき 

次の画面が表示されます。 

内容を変更する場合は設定を行つてください。 


パケット通信を行う場合の接続先 （ APN ) を設定し 
ます。 

• 接続先 （ APN ) は最大1◦件設定でき、登録番号 
( cid ) の1〜1◦に登録して管理します。 

• お買い上げ時、 cid の1には mopera に接続する 
ための APN 「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera 
U に接続するための APN 「 mopera . net 」 が登録 
されています。 

• 設定を行う前に FOMA 端末とパソコンが正しく接 
続されていることを確認してください。 — P 481 
• mopera U 、 mopera 以外の接続先 （ APN ) につ 
いては、プ□バイダまたは接続先のネットワーク 
管理者にお問い合わせください。 

FOMA PC 設定ソフトを起動し、[接続先 

( APN ) 設定]をクリックする 

FOMA 端末設定取得画面が表示されます。 

• 起動方法 — P 485 


[0 K ] をクリックする 

FOMA 端末に登録されている接続先 （ APN ) 情 
報を読み込みます。 
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パケット通信の設定を最 i 


「 W - TCP 設定」を利用してパソコンのバケット通信 
の設定を FOMA ネットワーク用に最適化する方法 
と最適化を解除する方法について説明します。 
「 W - TCP 設定」とは、 FOMA ネットワークでパケッ 
卜通信を行う際に TCP / IP の伝送能力を最適化する 
ための TCP パラメータ設定ツールです。 FOMA 端 
末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設 
定が必要です。 

Windows XP での最適化の設定と解除 

Windows XP の場合は、ダイヤルアップごとに最 
適化できます。 

FOMA PC 設定ソフトを起動し、 

[ W - TCP 設定]をクリックする 

• 起動方法 — P 485 

■ タスクトレイから W - TCP 設定を起動するとき 

タスクトレイの遇をクリックする 

次の操作を行う 

■ システム設定が最適化されていないとき 

① rw - Tcp 設定」画面で[最適化を行う]をクリッ 
クする 

② 最適化するダイヤルアップを選択し、[実行]を 
クリックする 

システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの 
最適化が実行されます。 


■ 最適化を解除するとき 

① rw - Tcp 設定（ダイヤルアップ)」画面で[シス 
テム設定]をクリックする 

「 W - TCP 設定」画面が表示されます。 

② [最適化を解除する]をクリックする 

③ [0 K ] をクリックする 

画面に従って Windows を再起動する 

• 設定した内容は再起動後有効になります。 

Windows 2000、 Me 、 98での最適化の 
設定と解除 

FOMA PC 設定ソフトを起動し、 

[ W - TCP 設定]をクリックする 

• 起動方法 — P 485 

■ タスクトレイから W - TCP 設定を起動するとき 

タスクトレイの遇をクリックする 

次の操作を行う 

■ システム設定が最適化されていないとき 

[最適化を行う]をクリックする 

■ システム設定が最適化されているとき 

[最適化を解除する]をクリックする 

• FOMA 端末以外で通信を行う場合などに解除しま 
す 。 

画面に従って Windows を再起動する 

設定した内容は再起動後有効になります。 


F0M~ けット通信用のダイヤルアップを逞折してくださ U 


最適化1 

変更1 

現在 

ダイヤルアップ名1 

モデム名 

0する 


最適化 

FOMA 

FOMA F700iS 
































[. 和ンセル| 


システム設定」糸 F0MAM ♦ケット通信用に設定したバソコン内の設定を S? 除します。 


浴 W-TCP 設定 (5 イVルアクブ〉 
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接続先 （ APN ) の設定を行う 



■ 接続先 （ APN ) を追加するとき 

[追加]をクリックする 

■ 登録済みの接続先 （ APN ) を編集 • 修正するとき 

対象の接続先 （APN) を一覧から選択し、[編集] 

をクリックする 

■ 登録済みの接続先 （ APN ) を削除するとき 

対象の接続先 （APN) を一覧から選択し、[削除] 

をクリックする 

• 番号 （ cid ) の1と3に登録されている接続先 
( APN ) は削除できません。番号 （ cid ) の3を 
選択して[削除]をクリックした場合も、実際に 
は削除されず 「 mopera . net 」 の設定に戻ります。 

■ ファイルへ保存するとき 

「ファイル」メニュー-^「名前を付けて保存」また 

は「上書き保存」をクリックする 

• F 0 MA 端末に登録された接続先 （ APN ) 設定の 
バックアップを取つたり、編集中の接続先 ( APN ) 
設定を保存するときに利用します。 

■ ファイルから読み込むとき 

「ファイル」メニュー-^「開く」をクリックする 

•パソコンに保存された接続先 ( APN ) 設定を再編 
集したり、 FOMA 端末に書き込んだりするときに 
利用します。 

■ FOMA 端末から接続先 （ APN ) 情報を読み込むと 

ぎ 

「ファイル」メニュー-^ 「FOMA 端末から設定を取 

得」をクリックする 

• FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された接続 
先 （ APN ) 設定を読み込みます。 

■ FOMA 端末に接続先 ( APN ) 情報を書き込むとき 

[FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリックする 

• 表示されている接続先 ( APN ) 設定が FOMA 端末 
に書き込まれます。 


■ ダイヤルアップを作成するとき 

① 追加、編集した接続先 （APN) を選択し、[ダ 
イヤルアップ作成]をクリックする 

「 FOMA 端末設定書き込み」画面が表示されます。 

② [はい]をクリックする 

FOMA 端末へ接続先 ( APN ) 情報の書き込み終 
了後、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」 
画面が表示されます。 

③ 「接続名」を入力し、[アカウント•パスワード 
の設定]をクリックする 

• mopera U または mopera を利用する場合、 
[アカウント • パスワードの設定]はしなくて 
も構いません。その場合は、操作⑤に進みま 
す 。 

④ 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、 [0K] 
をクリックする 

• Windows XP 、 2◦◦◦の場合は、「使用可能 
ユーザー」を選択してください。 

•プロバイダから、 IP および DNS 情報の設定 
が指示されている場合は、「バケット通信用ダ 
イヤルアップの作成」画面で[詳細情報の設 
定]をクリックし、必要な情報を登録後、 [0 K ] 
をクリックしてください。 

⑤ [FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリックする 
上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 

⑥ [はい]をクリックする 


お知らせ 

•接続先 （ APN ) 設定は FOMA 端末に登録され 
る情報のため、異なる FOMA 端末（故障修理 
により交換された端末など）を接続する場合 
は、 APN を登録し直してください。 

•パソコンに登録されている接続先 （ APN ) を 
継続利用する場合は、同じ APN の登録番号 
( cid ) を FOMA 端末に登録してください。 

• 通信設定ファイルの確認で FOMA 端末が COM 
2◦より大きい番号として認識されている場合 
は、 APN 設定の際、 APN の情報の取得、書き 
込みができません。その場合は「バケツト通信 
の接続先 （ APN ) を設定する」を参照して設 
定してください。 — P 493 


FOMA PC 設定ソフトをアンインストー 
ルする 


• 操作の前に、必ず「インス I -ール/アンインス I -一 
ル前の注意点」をお読みください。 - P 480 

アンインス I -ールを実行する前に 

タスクトレイの既!を右クリックし、「常駐させない」 
をクリックして、 「 W - TCP 設定」の常駐を解除して 
ください。 
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アンインス I -ールする 

〈例〉 Windows XP でアンインスI-ールするとき 

[スタート]—「コントロールパネル」— ► 
[プ□グラムの追加と削除]アイコンをク 
リックする 

■ Windows 2000、 Me、 98のとき 

[スタート]—「設定」—「コント□ールパネル」 
をクリックし、[アプリケーションの追加と削除] 
アイコンをダブルクリックする 

「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」 
を選択し、[変更と削除]をクリックする 


航インスト; w?n てい5ブ〇グラム 


コ更折ブ D ヴラ示 < D > 




© 

麗 


r ガ故 uu. wtmiiwu ⑺ヂ儿 r く / 


最坊酬 B 2005/06^8 


削除するプログラム名を確認し、[はい]を 
クリックする 

FOMA PC 設定ソフトのアンインス I -ールを開 
始します。 

■ rw - Tcp 最適化」を解除するとき 

W - TCP が最適化されている場合は最適化を解除 
するかどうかを確認する画面が表示されます。 

アンインス!-ールする場合は[はい]をクリック 
します。 

rw-Tcp 最適化」の解除は、再起動後に行われます。 
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[ OK ] をクリックする 


FOMA PC 設定ソフトを利用しない 
で通信する 

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケツト通信ま 
たは 64K データ通信のダイヤルアツプ接続の設定 
を行う方法について説明します。 


ダイヤルアップネットワークの設定の流れ 


データ通信の準備の流れ— P 480 


接続先 （APN) を設定する —P493 
※64 K データ通信の場合と、バケツト 
通信で接続先が mopera U または 
mopera の場合、設定は不要です。 


発信者番号の通知/非通知を設定する 
-P494 

※必要に応じて設定してください。 


ダイヤルアップネットワークの設定を 
する 


ご使用の OS 

参照先 

接続先の！ 
設定 | 

TCP/IP 

設定 

Windows XP 

P495 


P496 

Windows 2000 

P497 


P498 

Windows Me 

P499 

斗 

P 500 

Windows 98 

P 501 


P 501 


嫁*設定内容の詳細については、プ□バイダや 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


V ° ケツト通信の接続: 
する 


接続先 （ APN ) と登録番号 ( cid ) について 

バケット通信の接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の 
登録番号 cidl 〜 cidl ◦に設定できます。お買い上 
げ時、 cid の1には mopera に接続するための APN 
「 mopera . ne . jp 」 が、3には mopera U に接続する 
ための APN 「 mopera . net 」 が登録されています 0 
mopera U または mopera を利用する場合は本設定 
は不要です。その他のプ□バイダや社内 LAN などに 
接続する場合は、 cid 2 または4〜10に APN を登 
録します。 

• 接続先 （ APN ) については、プ□バイダまたは 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


デ—夕通信 


493 






















• 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録と 
して考えられます。接続先の設定項目を FOMA 端 
末の電話帳と比較すると、次のようになります。 


掊转の設定 




接続先の設定項目 

FOMA 端末の電話帳の登録項目 

登録番号 （ cid ) 

登録番号（メモリ番号） 

APN 

相手の電話番号 


• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続 
番号となります。 


接続先 ( APN ) を設定する 

設定するためには、 AT コマンドを入力するための 
通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添 
付の「八イパーターミナル」を使った設定方法を説 
明します。 

〈例 〉 Windows XP で設定するとき 

FOMA 端末とバソコンを接続する 

• 接続方法 — P 481 

[スタート]—「すべてのプ□グラム」 — 
「アクセサリ」 — 「通信」—「八イパー 
ターミナル」をクリック （Windows 98 
ではさらに [ Hypertrm ] アイコンをダブ 
ルクリック）する 

• Windows XP 以外の 0 S をお使いの場合は、「す 
ベてのプログラム」が「プログラム」と表示さ 
れます。 

「名前」に接続先名など任意の名前を入力 
し、 [ OK ] をクリックする 



「電話番号」に実在しない電話番号（「0」 
など）を仮入力し、「接続方法」から 
「FOMA F 700 iS 」 を選択し、 [0 K ] をク 
リックする 

• 市外局番は接続先 （ APN ) の設定とは関係あり 
ませんので、変更不要です。 


Sample 

電話番号の情報を入力してください： 

国/地域番号(这日本（81〉 ^ 

市外局番迄)： 0 

電話番号 (£): 〇 

接続方法 ( M ): FOMA F 700 iS 

『• OK J [ キャンセル I 


接続画面が表示されたら[キャンセル]を 
クリックする 

接続先 （ APN ) を入力し、0を押す 

^ 「 AT+CGDCONT = < cid >, “ PPP ” ， “ APN ”」 
の形式で入力します。 

< cid > ： 2または4〜1◦の間で任意の番号を入 
力します。 

“PPP” ：そのまま “ PPP ” と入力します。 
“APN” ：接続先 （ APN ) を‘‘”で囲んで入力 
します。 

rOKJ と表示されれば、接続先 ( APN ) の設定は 
完了です。 

■ 接続先 （APN) 設定をリセットするとき 

AT+CGDCONT= 0 : 

すべての cid をお買い上げ時の状態にリセットし 
ます。 

< cid > = l は 「 mopera . ne . jp 」、 < cid >=3は 
「 mopera . net 」 に戻り、< cid >=2および4〜 
10の設定は未登録になります。 

AT+CGDCONT= < cid > 0 ： 

特定の cid をリセットします。 

■ 接続先 （APN) 設定を確認するとき 

AT+CGDCONT? 0 

■ AT コマンドを入力しても画面に表示されないとき 

ATE1 0 

roKj と表示されていることを確認し、 

「ファイル」 メニュ - ► 「八イ パーター ミ 

ナルの終了」をクリックする 

• 「“ XXX ”と名前付けされた接続を保存します 
か？」と表示されたら、「いいえ」をクリック 
します。 


発信者番号の通知/非通知を設定する 


発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する 
際には十分にご注意ください。 

• mopera U または mopera を利用する場合、「非通 
知」に設定すると接続できません。 
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P494 の操作 1 〜 5 を行 5 

バケット通信時の発信者番号の通知 
(186) /非通知 (184) を設定する 

「 AT * DGPIR =< n >」 の形式で入力します。 

AT 氺 DGP 旧=1 0 : 

パケット通信確立時、接続先 ( APN ) に「184」 
を付けて接続します。 

AT 氺 DGP 旧=2 0 : 

パケット通信確立時、接続先 ( APN ) に「186」 
を付けて接続します。 

AT 氺 DGP 旧=0 0 : 

設定なし（お買い上げ時）に戻ります。 

row と表示されていることを確認し、 
「ファイル」 メニュ — ► 「ハイパーターミ 
ナルの終了」をクリックする 

• 「“ XXX ”と名前付けされた接続を保存します 
か？」と表示されたら、「いいえ」をクリック 
します。 

■ ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設 
定について 

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の 
番号に ri 86 J (通知）/「184」（非通知）を付 
けられます。 

• * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワー 
クの設定の両方で1"186」（通知）/「184」 （ 非 
通知）の設定を行った場合、発信者番号の通知/ 
非通知は次のとおりです。 


*DGPIR] マンドによる設定 

ダイヤルア7ブネ7卜\\ 

ヮ-クの設定 (く cid>=3 の場合)^^ 

設 

定 

な 

し 

非 

通 

知 

通 

知 

❖ 99 氺氺氺 3# 

通知 

麵知 

通知 

184 氺 99 氺氺氺 3# 

非通知 

186 * 99 氺氺氺； 3# 

通知 


Windows XP でダイヤルアップネット 
ワークを設定する 


Windows XP で「ネットワークの接続ウィザード」 
を使用して、接続先と TCP / IP プ□トコルの両方を 
設定します。 

接続先を設定する 

[スタート] — 「すべてのプログラム」 — 
「アクセサリ」—「通信」の順に選択し、 
「ネットワーク接続」をクリックする 

「ネットワーク接続」画面が表示されます。 

「ネットワークタスク」の「新しい接続を 
作成する」をクリックする 

「新しい接続ウイザード」画面が表示されます。 


[次へ]をクリックする 

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 
されます。 

「インターネットに接続する」を選択し、 
[次へ]をクリックする 

準備画面が表示されます。 

「接続を手動でセットアップする」を選択 
し、[次へ]をクリックする 

インターネット接続画面が表示されます。 

「ダイヤルアップモデムを使用して接続す 
る」を選択し、[次へ]をクリックする 

「モデムー FOMA F 700 iS ( COMx )」 の 
みを選択し、[次へ]をクリックする 

• x はパソコンの環境により、異なった数字が表 
示されます。 

• インス!-ールされているモデムが1台しかない 
場合、デバイスの選択画面は表示されません。 
操作8へ進みます。 



nsp 名」に任意の接続名を入力し、[次 
へ]をクリックする 



「電話番号」に接続先の番号を半角で入力 
し、[次へ]をクリックする 

■ バケット通信のとき 

「* 99 * * * < cid >#」を入力します。 

< cid > には、「バケット通信の接続先 （ APN ) を 
設定する」で登録した cid 番号を入力します。 
mopera を利用する場合は「* 99 * * * 1#」、 
mopera U を利用する場合は「* 99 * * * 3#」 
となります。 
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■ 64K データ通信のとき 

接続先の電話番号を入力します。 

mopera U へ接続する場合は「 * 8701」を 、 mopera 

へ接続する場合は「*9601」を入力します。 


Vルす S 電話番号 

ISP の電話番号を指定して傲“ 

:号力してく热、。 


下に電話番号をフ 
電話番号 (£> 


|^701 







「ユーザー名」「パスワード」「パスワード 
の確認入力」を入力し、各項目を画面例 
のようにすべて選択し、[次へ]をクリツ 
クする 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、 
「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確 
認入力」は空欄でも構いません。各項目を画面 
のようにすべて選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



[完了]をクリックする 

設定内容を確認し、[キャンセル]をクリッ 

• ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを 
行います。 


TCP/IP プロトコルを設定する 

作成した接続先アイコンを選択し、「ファ 
イル」メニュ ー- ^「プロパティ」をクリツ 
クする 



[全般]タブの各項目の設定を確認する 

J •複数のモデムがインス!-ールされている場合 
は、「接続方法」の「モデム - FOMA F 700 IS 
( COMx )」 のみを選択します （X はパソコンの 
環境により、異なった数字が表示されます）。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択にし 
ます。 




^ オプションセキュリティネットワ-ク詳細設定 


接続方法 CD : 



□言べてのデバイスで.同じ番号を呼 U 出す匚構成®... I 


FOMA F700iS の電話番号 

電話番号(砂 

|*99***3# 1 [ その他⑽] 



□タイヤル惜報を使う⑤ 


0接続 B 寺(こ通知領域にアイコンを表示する铋 


II OK ] I キ apMZJI/ | 

[ネットワーク]タブをクリックし、各項 

目の設定を確認する 

• 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類 J は 
「 PPP:Windows 95/98/ NT 4/2000, Internet 」 
に設定します。 

• 「この接続は次の項目を使用します」は、「イン 
ターネットプロトコル（ TCP / IP )」だけを選択 
します。 「 QoS パケットスケジューラ」は設定 
を変更できませんので、そのままにしてくださ 
し)。 

• プ□バイダから、 IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は「インターネットプロト 
コル」を選択し、「プ□パティ」をクリックし 
て必要な情報を設定してください。 



[設定]をクリックする 













































































すべての項目を非選択（〇にし、 [0 K ] 
をクリックする 



[0 K ] をクリックする 

• ダイヤルアップ接続する — P 501 


Windows 2000でダイヤルアップ 
ネットワークを設定する 


Windows 2◦◦◦で「ネットワークの接続ウィザー 
ド」を使用して、接続先と TCP / IP プ□トコルの両 
方を設定します。 

接続先を設定する 

[スタート]— r プ□グラム」 — r アクセ 
サリ」—「通信」 — r ネットワークとダイ 
ヤルアップ接続」をクリックする 

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面が表 
示されます。 

[新しい接続の作成]アイコンをダブルク 
リックする 

「所在地情報」画面が表示されます。 

• この画面は[新しい接続の作成]アイコンを初 
めてダブルクリックしたときに表示されます。 
2回目以降の場合は、操作5へ進みます。 

「市外局番」を入力し、 [0 K ] をクリック 
する 

「電話とモデムのオプション」画面が表示されま 
す。 

[0 K ] をクリックする 

「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示さ 
れます。 

[次へ]をクリックする 

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 
されます。 

「インターネットにダイヤルアップ接続す 
る」を選択し、[次へ]をクリックする 

「インターネット接続ウイザード」の開始画面が 
表示されます。 


「インターネット接続を手動で設定するか、 
または□一カルエリアネットワーク ( LAN ) 
を使って接続します」を選択し、[次へ]を 
クリックする 

インターネット接続の設定選択画面が表示され 
ます。 

「電話回線とモデムを使ってインターネッ 
卜に接続します」を選択し、[次へ]をク 
リックする 

モデムの選択画面が表示されます。 

「インターネットへの接続に使うモデムを 
選択する」が 「FOMA F 700 iS 」 のみに 
設定されていることを確認し、[次へ]を 
クリックする 

インターネットアカウントの接続情報画面が表 
示されます。 

•「FOMA F 700 iS 」 に設定されていない場合は、 
「 F 0 MAF 700 iS 」 に設定してください。 

• パソコンに複数のモデムがインス!-ールされ 
ていない場合はこの画面は表示されません。 

「電話番号」に接続先の番号を半角で入力 
し、[詳細設定]をクリックする 

■ パケット通信のとき 

「* 99 * * * < cid >#」を入力します。 

< cid > には、「パケット通信の接続先 （ APN ) を 
設定する」で登録した cid 番号を入力します。 
mopera を利用する場合は「* 99 * * * 1#」、 
mopera U を利用する場合は「* 99 * * * 3#」 
となります。 

■64 K データ通信のとき 

接続先の電話番号を入力します。 

mopera U へ接続する場合は「* 8701」を 、 mopera 

へ接続する場合は「*9601」を入力します。 

• 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択（| .) 
にします。 
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[接続]タブの各項目を画面例のように設 
定する 



[アドレス]タブをクリックし、各項目を 
設定する 

• プ□バイダから、 IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は必要な情報を設定して 
ください。 

• 接続先が mopera U または mopera の場合は、 
設定を変更しなくても構いません。 



[0 K ] をクリックする 

インターネットアカウントの接続情報画面に戻 
ります。 

A [次へ]をクリックする 

インターネットアカウントのログオン情報画面 
が表示されます。 

I 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、 
[次へ]をクリックする 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」は空欄でも構いません。 
[次へ]をクリックし、入力されていないことを 
確認する画面が表示されたら、[はい]をクリツ 
クします。 


「接続名」に任意の接続名を入力し、[次 
へ]をクリックする 



y 「いいえ」を選択し、[次へ]をクリック 
する 



g [完了]をクリックする 

ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻 
ります。 

TCP / IP プロトコルを設定する 

作成した接続先アイコンを選択し、「ファ 
イル」—「プロパティ」をクリックする 



[全般]タブの各項目の設定を確認する 

J •複数のモデムがインス!-ールされている場合 
は、「接続の方法」の「モデム - FOMA F 700 IS 
( COMx )」 のみを選択します （X はパソコンの 
環境により、異なった数字が表示されます)。 
モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項 
目が初期化されますので、もう一度接続先電話 
番号を入力してください。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択（「）にし 
ます。 
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[ネットワーク]タブをクリックし、各項 
目の設定を確認する 

• 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 
「 PPP:Windows 95/98/ NT 4/2000 ,lnternetJ 
に設定します。 

• コンポーネントは「インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )」だけを選択します。 


ブ□パティ 


全般丨オブシ|セキュリティネ外ワ~ク|共有| 
呼 U 出すダイヤルア、タブサーバ-の種類©: 



設定⑤ 


チIックボックスがオンにな'っているコンボーネントはこの接続で•使われます (Q): 

□ ^ Microsoft ネ、クトワ^用ファイルとブリンタ共有 

□ H Microsoft ネ9トワ-ク用クライアント 

インストール 0L I 肖 U 除(は | プロパティ® 1 

説明--- 

伝送制御ブロトコル/インタ~ネットブ〇トコル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク P 占の通信を提供する、既定のワイドエリアネットワークブ〇卜 
コルで•す。 


| キやンセル 


[設定]をクリックする 

すべての項目を非選択 （ r ) にし、 [ ok ] 
をクリックする 

接続先のプロパティ画面に戻ります。 



Windows Me でダイヤルアップネット 
ワークを設定する 


接続先を設定する 

[スタート] — 「プログラム」 — r アクセ 
サリ」—「通信」—「ダイヤルアップネッ 
トワーク」をクリックする 

「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画面 
が表示されます。 

• この画面は「ダイヤルアップネットワーク」を 
初めて選択したときに表示されます。2回目以 
降の場合は、操作3へ進みます。 

[次へ]をクリックする 

J 「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示され 
ます。 

[新しい接続]アイコンをダブルクリック 
する 

「接続名」に任意の接続名を入力し、[次 
へ]をクリックする 

• 「モデムの選択」が 「FOMA F 700 iS 」 に設定 
されていることを確認してください。設定され 
ていない場合は、 「 F 0 MAF 700 iS 」 に設定し 
ます。 



接続先の番号を半角で入力し、[次へ]を 
クリックする 

■ バケット通信のとき 

「* 99 * * * < cid >#」を入力します。 

< cid > には、「バケット通信の接続先 （ APN ) を 
設定する」で登録した cid 番号を入力します。 
mopera を利用する場合は「* 99 * * * 1#」、 
mopera U を利用する場合は「* 99 * * * 3#」 
となります。 


[0 K ] をクリックする 

• ダイヤルアップ接続する — P 501 
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I 64K データ通信のとき 
接続先の電話番号を入力します。 
mopera U へ接続する場合は「 * 8701」を 、 mopera 
へ接続する場合は「*9601」を入力します。 
•「市外局番」には何も入力しません。 


3 



接続先の電話番号を指定してくださ〇: 


▼] - p 8701 
国/地域番号 ( U 〉： 


戻る® 広]画:: [:]] キャンセル」 


接続先名を確認し、[完了]をクリックす 
る 

TCP / IP プロトコルを設定する 

作成した接続先アイコンを選択し、「ファ 
イル」—「プロパティ」をクリックする 



接続 (C) ヘルブ (H) 


「ショートかV卜の作成⑤ 
則除⑪ 

名前の変更(⑽_ 


:フォルダ〇履歴！層 | s 珞 x め 


(叫 

刁邦劫 I 


函 ft 

新しい接続 mm 


電話番号またはホスト:*99***1# 


g 逞択されたオブジ:[外のブロパティを表示します。 


2 


[全般]タブの各項目の設定を確認する 

• 「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」を 
非選択 （ r 」） にします。 

• 「接続方法」が 「FOMA F 700 ISJ に設定され 
ていることを確認してください。設定されてい 
ない場合は 、 「FOMA F 700 ISJ に設定します。 

全股 | ネ9トワーク丨セキ: L リティ|スウリブト処理|マル刊ン5丨タイヤル| 

藥 F 0 MA 
し為 


電話番号： 


市外 局番':: E: ‘ 電話番号(砂 


-] -|*99***3# 


国番号 ( U ) 


I 日本如） 二！ 

r 市外局善とダイ v ルのブ□パテ彷使う⑤： 



[ネットワーク]タブをクリックし、各項 

目の設定を確認する 

• 「ダイヤルアップサーバーの種類」は 「 PPP : イ 
ンターネット 、 Windows 2000/ NT、Windows 
Me 」 に設定します。 

• 「詳細オプション」はすべて非選択（「=)に 
します。 

• 「使用できるネットワークプ□トコル」は 「 TCP / 
IP 」 だけを選択します。 

• プ□バイダから、 IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は [ TCP / IP 設定]をク 
リックし必要な情報を設定してください。 


全股ネットワ-り|セキ； L リティ1スクリブト処理|マル刊ンク|タイヤル| 
タイヤルアツブサーバ-の種類玢 


| PPP ： インターネット 、 Windows 2000 / NT、Windows Me 
詳細ォプション： 

厂野 F ウ获1啜 

r この掊続の□り _ ファイルを記錄 t る ( E ) 


使用で•ぎるネットワークブロト：!ル： 
r NetBEUKN ) 

厂 IPX/SPX 互換® 

W TCP / IP ① 




TCP バ P 設定砂..」 


[セキュリティ]タブをクリックし、「ユー 
ザー名」と「パスワード」を入力する 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」は空欄でも構いません。 


IQ 2 Q 


-UisJ 

全股丨ネットワークセキユリティ丨スクリブト処理|マル刊ンク|タイヤル| 

ISII : 

ユーザー名 ( U ): 「 


パスワ-ド0: 「 

ドメイン名 ( M ): I ~ 

厂自動)的に接続する ( S ) 


詳細セキュリティオブシ亡： 
r ネットワ-ウへの□ヴオン (u 
r 暗号化パスワ-ドを使う © 
厂データの暗号化が必要(切 


[ OK ] をクリックする 

• ダイヤルアップ接続する — P 501 
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Windows 98 でダイヤルアップネット 
ワークを設定する 


接続先を設定する 

操作方法は Windows Me の接続先設定と同様です。 
- P 499 

TCP / IP プロトコルを設定する 

P 500 「 TCP / IP プ□トコルを設定する」 
の操作1〜2を行う 



[サーバーの種類]タブをクリックし、各 
項目の設定を確認する 

• 「ダイヤルアップサーバーの種類」は 「 PPP : イ 
ンターネット 、 Windows NT Server、Windows 
98」に設定します。 

• 「使用できるネットワークプ□卜]ル」は 「 TCP / 
IP 」 だけを選択します。 

• プ□バイダから、 IP および DNS 情報の設定が 
指示されている場合は [ TCP / IP 設定]をク 
リックし必要な情報を設定してください。 



[0 K ] をクリックする 

• ダイヤルアップ接続する — P 501 


ダイヤルアップ接続する 


通信の実行や切断について説明します。 

〈例〉 Windows XP でダイヤルアップ接続するとき 

FOMA 端末とバソコンを接続する 

• 接続方法 — P 481 

[スタート] — 「すべてのプ□グラム」 — 
「アクセサリ」 — 「通信」—「ネットワー 
ク接続」をクリックし、接続アイコンを 
ダブルクリックする 

「ネットワーク接続」画面が表示されます。 

■ Windows 2000、 Me、 98のとき 

[スタート]—「プ□グラム」 — 「アクセサリ」— 
「通信」を順に選択し、「ネットワークとダイヤル 
アップ接続」 （Me、 98の場合は「ダイヤルアップ 
ネットワーク」）をクリックして接続アイコンをダ 
ブルクリックする 

各項目を確認し、[ダイヤル]をクリック 
する 

• Windows Me 、 98の場合は、各項目を確認し、 
[接続]をクリックします。 

• 「ダイヤル」または「電話番号」には、ダイヤ 
ルアップネットワークに設定した接続先の番 
号が表示されます。 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」は空欄でも構いません。 
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切断するには 

インターネットブラウザを終了しただけでは切断さ 
れない場合があります。確実に切断するには、次の 
操作を行ってください。 

タスクトレイの0をクリックする 

接続の画面が表示されます。 

• Windows Me 、98 の場合はダブルクリックし 
ます。 

[切断]をクリックする 


AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能 
を設定するためのコマンド（命令）です。 FOMAubb 
末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの 
—部や独自の AT コマンドをサボートしています。 


AT コマンドについて 


AT コマンドの入力形式 

AT コマンドは、コマンドの先頭に必ず 「 AT 」 を付 
けて入力します。必ず半角英数字で入力してくださ 
い。次に入力例を示します。 

ATD 氺99ホ*氺1 #0 


リターンマーク ： Enter 
キーを押します。コマンド 
の区切りになります。 

パラメータ：コマンドの内容です。 
コマンド：コマンド名です。 

AT コマンドは、コマンドに続くパラメータを含め 
て、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字か 
ら yj を押した直前までの文字のことで、 「 AT 」 を 
含み最大16◦文字入力できます。 

AT コマンドの入カモード 

AT ] マンドで FOMA 端末を操作する場合は、パソ 
コンをターミナルモードにしてください。ターミナ 
ルモードとは、パソコンを1台の通信端末のように 
動作させるモードです。ターミナルモードにすると、 
キーボードから入力された文字がそのまま通信ポー 
卜に送られ、 FOMA 端末を操作できます。 

• オフラインモード 

FOMA 端末が待受の状態です。通常 AT コマンド 
で FOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作 
します。 


• オンライン データ モード 
FOMA 端末が通信中の状態です。この状態のとき 
に AT コマンドを入力すると、送られてきた文字 
をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを 
誤動作させる場合があります。通信中は AT コマ 
ンドを入力しないでください。 

• オンラインコマンドモード 
FOMA 端末が通信中の状態でも、 AT コマンドで 
FOMA 端末を操作できる状態です。その場合、通 
信先との接続を維持したまま AT コマンドを実行 
し、終了すると再び通信を続けられます。 

■ オンラインデータモードとオンラインコマンド 
モードを切り替えるとき 

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラ 
インコマンドモードに切り替えるには、次の方法 
があります。 

•「+++」コマンドまたは rS 2 J レジスタに設定 
したコードを入力します。 

•「 AT & D 1」に設定されているときに、 RS -232 C ^ 
の ER 信号を OFF にします。 

※： USB インタフェースにより、 RS -232 C の 
信号線がエミユレートされていますので、 
通信アプリケーシヨンによる RS -232 C の 
信号線制御が有効になります。 

また、オンラインコマンドモードからオンライン 
データモードに切り替えるには、 「 ATO 0」 と入 
力します。 
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• FOMA F 700 iS Modem Port で使用できる AT コマンドです。 

• AT コマンド入力時に、使用しているパソコンや通信ソフトのフオント設定により、「¥」を 
入力しても「\」と表示される場合があります。 

• FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあ 
ります。 


AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

AT%V 

FOMA 端末のパージョンを 
表示します。 

FOMA 端末のノ（ージョンを " VerX . XX " などの形式 
で表示します。 

AT % V |+ J ] 

Verl .00 

OK 

AT&C < n > 

DTE への回路 CD ( DCD ) 
信号の動作条件を設定しま 
す，※ 1 

n =0 :常に ON 

n = l :回線接続状態に従い変化（お買い上げ時） 
n =0 k 設定する場合は、接続完了時の " CONNECT " 
を送出する直前に CD 信号を ON にします。回路が 
切断され 、 "NO CARRER " を送出する直前に CD 信 
号を OFF にします。 

AT & C 1[3 

OK 

AT&D < n > 

オンラインデータモードの 
ときに、 DTE から受け取る 
回路 ER ( DTR ) 信号が ON 
から OFF に変わったときの 
動作を設定します。％ 1 

n =0 :状態を無視（常に ON とみなす） 
n = l : ON から OFF に変わるとオンラインコマン 
ドモードに移行 

n =2 : ON から OFF に変わると回線を切断しオフ 
ラインモードに移行（お買い上げ時） 

AT&D 10 

OK 

AT&E < n > 

接続時の速度表示仕様を選 
択します。％ 1 

n =0 :無線区間通信速度を表示 
n = l :パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表 
示（お買い上げ時） 

AT & E 10] 

OK 

AT&F 

FOMA 端末の AT コマンド設 
定値をお買い上げ時の状態 
にリセツトします。通信中に 
実行した場合は、回線を切断 
してからリセツトします。 


AT&F [g 

OK 

AT&S < n > 

DTE へ出力するデータセツ 
トレディ ( DR ) 信号の制御 
のしかたを設定します。％ 1 

n =0 :常時 ON (お買い上げ時） 
n = l :回線接続時に ON 

AT & S 0 [g 

OK 

AT&W 

現在の設定値を FOMA 端末 
に記録します。 


AT&W 0] 

OK 

AT * DANTE 

FOMA 端末の受信レベルを 
数字で表示します。 

実行すると' '* DANTE :< n > "の形式で表示しま 
す。 

n =0 :圏外 

n=l : Tl 
n=2 : Til 

n=3 Till 

AT * DANTE 0] 

* DANTE : 3 

OK 

AT * DANTE 二？ [3 

* DANTE :(0-3) 

OK 

(表示可能な値の範囲を 
表示する） 

AT * DGANSM = 

< n > 

バケツト着信呼に対する着 
信拒否/許可設定のモード 
を設定します。％ 2 

n =0 :着信拒否設定 OFF 、 着信許可設定 OFF (お 
買い上げ時） 

n = l :着信拒否設定 ON 
n =2 :着信許可設定〇 N 

AT * DGANSM =0[+ J | 

OK '一 

AT * DGANSM ? |+ J ] 

* DGANSM :0 

OK 

AT * DGAPL =< n > 

[,<cid >] 

バケツト着信呼に対して着 
信を許可する接続先 ( APN ) 
を設定します。 ％ 2 APN 設 
定は 「+ CGDC 0 NT 」 コマ 
ンドで定義された < cid > 
パラメータを使用します。 

< n >パラメータによつて着信許可リストへの追 
加または削除を指定します。< cid >ノてラメータを 
省略した場合は、< cid >のすべてをリストに追カロ 
または削除します。追加または削除する< cid >が 
「+ CGDC 0 NT 」 コマンドで定義されていない場合 
でち、リストへ追加または削除します。 
n =0 : < cid > で定義された APN を着信許可リス 
卜に追加 

n = l : < cid > で定義された APN を着信許可リス 
卜から削除 

at * dgapl = o , i [3 

OK 

AT * DGAPL ? 0] 

* DGAPL :1 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

AT * DGARL =< n > 

[,< cid >] 

パケット着信呼に対して着 
信を拒否する接続先 ( APN ) 
を設定します。 ％ 2 APN 設 
定は r + CGDCONTJ コマ 
ンドで定義された < cid > 
パラメータを使用します。 

< n >パラメータによって着信拒否リストへの追 
加または削除を指定します。く cid >ノ〈ラメータを 
省略した場合は、< cid >のすべてをリストに追加 
または削除します。追加または削除する< cid >が 
「+ CGDC 0 NT 」 コマンドで定義されていない場合 
でも、リストへ追加または削除します。 
n =0 : < cid >で定義された APN を着信拒否リス 
卜に追加 

n = l :< cid >で定義された APN を着信拒否リス 
卜から削除 

AT * DGARL =0, l [3 

OK 

AT * DGARL ? |+ J ] 

* DGARL :1 

OK 

AT * DGPIR =< n > 

パケット通信確立時に、番 
号を通知するかどろかを設 
定します。％ 2 発信時、着信 
時に有効です。 

n =0 : APN にそのまま接続（お買い上げ時） 
n = l : APN に「184」を付けて接続 
n =2 : APN に「186」を付けて接続 
本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方 
で「186」（通知）/「184」（非通知）を設定した場 
合— P 495 

AT * DGPIR =0[3 

OK 

AT * DGPIR 9 0 
* DGPIR :0 

OK 

AT * DRPW 

FOMA 端末が受信する電波 
の受信電力指標を表示しま 
す。 

実行すると'' * DRPW : < n >’’の形式で表示しま 
す。 

AT * DRPW 0] 

* DRPW :0 

OK 

AT 氺 DRPW =?[3 

* DRPW :(0-75) 

OK 

(表示可能な値の範囲を 
表示する） 

+ + + 

FOMA 端末のモードをオン 
ラインデータモードから才 
ンラインコマンドモードへ 
移行します。 

エスケープガード区間は 
「1秒」の固定値です。 



AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表 
爪します0 

「切断理由一覧」を参照 — P 509 

AT+CEER 0] 

+ CEER :36 

OK 

AT+CGDCONT 

パケット発信時の接続先 
( APN ) を設定します。※ 2 

「 AT コマンドの補足説明」を参照 — P 509 

「 AT コマンドの補足説明」 
を参照 — P 509 

AT+CGEQMIN 

パケット通信確立時にネッ 
トワーク側から通知される 
QoS (サービス品質）を許 
可するかどろかの判定基準 
を登録します。％ 2 

「 AT コマンドの補足説明」を参照 — P 509 

「 AT コマンドの補足説明」 
を参照 — P 509 

AT+CGEQREQ 

パケット通信を確立時に 
ネットワークへ要求する 
QoS (サービス品質）を許 
可するかどうかの判定基準 
を登録します。％ 2 

「 AT コマンドの補足説明」を参照— P 509 

「 AT コマンドの補足説明」 
を参照 — P 509 

AT+CGMR 

FOMA 端末のノ（ージョンを 

衣爪しよ9 〇 


AT + CGMR |+ J | 

1234567890123456 

OK 

AT + CGREG =< n > 

ネットワーク登録状態を通 
知するかどうかを設定しま 
す。％ 1 通知される内容は圏 
内/圏外です。 

< n > 

0 :通知なし（お買い上げ時） 

1:通知あり 

n = l に設定すると、圏内から圏外、または圏外から 
圏内へ移動したときに " +CGREG : < stat >" の形 
式で通知されます。く stat > パラメータは「0,1,4」 
をサボートします。 

< stat > 

0 :圏外 

1:圏内 ( home ) 

:不明 

「 AT + CGREG ?」 のとき "+ CGREG ： < n >, < stat >" 
を表示します。 

AT + CGREG =1|+ J | 

OK 

AT + CGREG ?|+ J ] 
+ CGREG : 1，0 

OK 

(通知あり、圏外を意味し 
ている） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表 
7 K します。 


AT+CGSN 0] 
123456789012345 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CLIP =< n > 

64 K データ通信の着信時 
に、相手の発信番号をパソ 
コンに表示します。& 1 

< n > 

0 :リザルトを表示しない（お買い上げ時） 

1:リザルトを表示する 

「AT + CLIP ?」 のとき、" AT+CLIP = < n >, く m >" 
を表示します。 

< m > 

0:発信時に相手に番号を通知しない NW 設定 

1:発信時に相手に番号を通知する NW 設定 

2 :不明 

AT + CLIP =0|+ J ] 

OK — 

AT + CLlR =< n > 

64 K データ通信の発信時 
に、電話番号を相手に通知 
するかどうかを設定しま 
す， 2 

< n > 

0:サービスご契約の設定に従う 

1:通知しない 

2 :通知する（お買い上げ時） 

「 AT+CLIR ?」のとき、 " AT+CLIR = < n >,< m >" 
を表示します。 

< m > 

0 : CLIR は未起動（常時通知） 

1: CLIR は常時起動（常時非通知） 

2 :不明 

3 : CLIR テンポラリーモード(非通知デフオルト） 

4 : CLIR テンポラリーモード（通知デフオルト） 

AT + CL 1 R =2[3 

OK — 

AT + CMEE =< n > 

FOMA 端末のエラーレポー 
卜の有無を設定します。％ 1 

エラーを'' ERROR " のみで表示するか、理由を文 
字あるいは数値でレポートするかを設定します。 

< n > 

0 :リザルトコードを使用せずに” ERROR ' を表 
示（お買い上げ時） 

1:リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 

2 :リザルトコードを使用し、文字で理由を表示 
n = l または n =2 でエラーレポート表示に設定した 
場合、エラーレポートは次のように表示されます。 
"+CME ERROR : xxxx " ( xxxx には、数字または 
文字が表示されます。「エラーレポー!-一覧」 

— P 509) 

AT + CMEE =0|+ J ] 

OK 

AT+CNUM |+ J | 

ERROR 

at + cmee = i [3 

OK 

AT+CNUM [3 
+CME ERROR :10 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表 

実行すると" + CNUM : く number 〉 ，く type > ” の 
形式で表示されます。 

< number >電話番号 

< type > 

129：国際アクセスコード+を含まない 

145：国際アクセスコード+を含む 

AT+CNUM [3 
+CNUM : "+8190 

12345678 ",145 

OK 

AT + CR =< mode > 

回線接続時に" CONNECT " 
のリザルトコードが表示さ 
れる前に、バケツト通信/ 64 K 
データ通信を表示するかど 
うかを設定します。％ 1 

< mode > 

0 :表示しない（お買い上げ時） 

1:表示する 

パケット通信のときは、 " GPRS " と表示され 64 K 
データ通信のときは " SYNC " と表示されます。 

AT + CR =10 

OK 

ATD *99***1#[3 

+ CR:GPRS 

CONNECT 

AT + CRC =< n > 

着信時に拡張リザルトコー 
ドを使用するかどうかを設 
定します。& 1 

n =0: 使用しない（お買い上げ時） 
n = l :使用する 

at + crc = o [3 

OK 

AT + CREG =< n > 

ネツトワークの圏内/圏外 
情報を表示するかを設定し 
ます。％ 1 

< n > 

0 :通知なし（お買い上げ時） 

1:通知あり 

「 AT+CREG = 1」 に設定すると、圏内から圏外、 
または圏外から圏内へ移動したときに'' + CREG : 
< stat > "の形式で通知されます。 < stat > パラ 
メータは「0,1,4」をサボートします。 

< stat > 

0 :圏外 

1:圏内 

4：不明 

「 AT + CREG ?」 のとき ， , +CREG : < n >, < stat >" 
を表示します。 

at + creg = i [3 

OK 

AT+CREG ? g ] 
+ CREG : 1，0 

OK 

(通知あり、圏外を意味し 
ている） 

AT+GMI 

FOMA 端末のメーカの名前 
が半角英数字で表示されま 
す。 


AT+GMI 0] 

FUJITSU 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名の略称 
が半角英数字で表示されま 
す。 


AT + GMMl+J 

FOMA F 700 iS 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを 

衣爪しよ 9 〇 

FOMA 端末のノ ジヨンを " VerX . XX " などの形式 

し仅爪します。 

AT + GMR 0 

Verl .00 —* 

OK 

AT + IFC =< n , m > 

パソコンと FOMA 端末間の 
□—カルフ□—制御方式を 
設定します。％ 1 

DCE by DTE « n » 

0:フロー制御を行わない 

1: XON / XOFF フロー制御を行う 

2 : RS/CS ( RTS / CTS ) フロー制御を行ろ（お 
買い上げ時） 

DTE by DCE « m » 

0 :フロー制御を行わない 

1: XON / XOFF フロー制御を行う 

2 : RS/CS ( RTS / CTS ) フ□—制御を t ラろ（お 
買い上げ時） 

AT + IFC =2,2[3 

OK 

AT + WS 46=< n > 

発信時に使用する無線ネツ 
トワークを設定します。発 
信に影響は与えません。 

n =22 : FOMA ネットワーク（固定値） 

AT + WS 46=22[3 

OK 一 

ATA 

バケツト着信および 64 K デー 
夕通信の着信時に入力する 
と、着信処理を行います0 

パケット着信中には、 「 ATA 184」 （発信者番号通 
知なし着信動作）および 「 ATA 186」 （発信者番号 
通知あり着信動作）を入力できます。 

RING 

ATA 0 

CONNECT 

A / 

直前に実行したコマンドを 
再実行します。 

前の応答が " ERROR " の場合 " ERROR " が返りま 
す。 

A / 

OK 

ATD 

発信処理を行います。 

パケット通信 ： 「ATD *99* * * く cid >#」 

「ATD * 99 #」を入力した場合は「く cid > =1」を 
使います(く cid > を省略した場合は、 「< cid >= 1」 
になります)。 

「 ATD 184 * 99」 で始まる書式を入力した場合は指 
定した< cid >に設定した APN に対して’’184 " が 
付加されます （186 でも同様の操作ができます)。 
64 K データ通信 ： 「ATD [パラメータ][電話番号]」 
電話番号に「〇〜9、 *、#、 A 、 a 、 B 、 b 、 C 、 c 、 

D 、 d 、- 〔ハイフン)、空白、 T 、 t 、 P 、 p 、！、 W 、 w 、 
@、，（カンマ）」以外を設定した場合は、発信で 
きません。の文字は入力できますが、ダイヤル 
時には認識されません。 

「 ATDN 」 または 「 ATDL 」 でリダイヤル発信がで 
ぎます。 

ATD *99***1#@] 

CONNECT 

ATE < n > 

パソコンから送信されたコ 
マンドに対して、 FOMA 端 
末がエコーを返すかどろか 
を設定します。％ 1 

n =0 :エコーバックなし 

n = l :エコーバックあり（お買い上げ時） 

通常は n = l で使用します。パソコンにエコー機能が 
ある場合、 n =0 に設定すると文字が二重に表示されな 
くなります。 

ATE 10 

OK 

ATH 

パケツト通信および 64 K 
データ通信時に入力する 
と、回線を切断します。 


(通信中） 

+++ 

OK 

ATH 0] 

NO CARRIER 

ATI < n > 

確認コードを表示します。 

n =0 : NTT DoCoMo 

n = l :製品名の略称を表示する （FOMA F 700 iS ) 
n =2 :製品のバージヨンを " Ve 「 X . XX " などの形式 
で表示する 

ATIO 0] 

NTT DoCoMo 

OK 

ATO 

通信中にオンラインコマン 
ドモードからオンライン 
データモードに戻します。 


ATO @] 

CONNECT 

ATQ < n > 

リザルトコードを表示する 
かどうかを設定します。％ 1 

n =0 :表示する（お買い上げ時） 
ri — 1 ' 表爪しない 

ATQ 0 0 

OK 

ATV < n > 

リザルトコードの表示方法 
を設定します。％ 1 

すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文 

字表記で表示します。 

n =0 :数字表記で表示する 

n = l :英文字表記で表示する（お買い上げ時） 

ATV 1 0] 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATX < n > 

接続の'' CONNECT " 表示に 
速度を表示するかどうかを 
設定します。また、ビジー 
卜ーン、ダイヤルトーンの 
検出を行います。& 1 
ビジ _ 卜ーン検出： 

接続先が通話中の場合は、 
" BUSY ” 応答を送出します。 
ダイヤルトーン検出： 

FOMA 端末に接続されてい 
るかどうかを判定します。 

n =0 :ビジー!ン検出なし、ダイヤル!ン検 
出なし、速度表 7 R なし 

n = l :ビジー!ン検出なし、ダイヤル!ン検 
出なし、速度表示あり 

n =2 :ビジー!ン検出なし、ダイヤル!ン検 
出あり、速度表示あり 

n =3 :ビジー!ン検出あり、ダイヤル!ン検 
出なし、速度表示あり 

n =4 :ビジー!ン検出あり、ダイヤル!ン検 
出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 
n =0 に設定すると、 「 AT & E 」 コマンドおよび 「AT 
¥ VJ コマンドが無効になります。 

ATX 10 

OK 

ATZ 

FOMA 端末の AT コマンド設 
定値をリセットします。& 3 

FOMA 端末の AT コマンド設定値を不揮発メモリ 
の内容にリセットします。通信中に実行した場合 
は、回線を切断してからリセットします。 

(オンライン時） 

ATZ 0] 

NO CARRIER 
(オフライン時） 

ATZ 0] 

OK 

ATS 0 = < n > 

l = OMA 端末が自動着信する 
までの呼出回数を設定しま 
す， 1 

n =0 :自動着信なし（お買い上げ時） 

n = l 〜255 :指定したリング数で自動着信 

ATS 0 = 0 |+J 

OK 一 

ATS 2 = < n > 

エスケープキャラクタの設 
定を行います。 

n =0 〜127 (お買い上げ時 n =43) 

n = 127に設定するとエスケープは無効になりま 

す。 

ATS 2=43[+ J | 

OK 

ATS 2?0] 

043 

OK 

ATS 3 = < n > 

復帰 ( CR ) キャラクタの設 
定を行います。 

AT コマンド文字列の最後を認識するキャラクタ 
を定義します。エコーバックされたコマンド文字 
列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は 
変更できません（お買い上げ時 n = 13)。 

ATS 3 = 13[3 

OK 

ATS 3?0] 

013 

OK 

ATS 4 = < n > 

改行 ( LF ) キャラクタの設 
定を行います。 

英文でリザルトコードを表示する場合、 [ CR ] キャ 
ラクタの後に付きます。設定値は変更できません 
(お買い上げ時 n = 10)。 

ATS 4 = 10[3 

OK 

ATS 4?0] 

010 

OK 

ATS 5 = < n > 

バックスペース ( BS ) キャ 
ラクタの設定を行います。 

AT コマンド入力中にこのキャラクタを検出する 
と、入カバッファの最後のキャラクタを削除しま 
す。設定値は変更できません(お買い上げ時 n =8)。 

ATS 5 = 8[3 

OK 

ATS 5?0 

008 

OK 

ATS 6 = < n > 

ダイヤルするまでのポーズ 
時間（秒りを設定します。 

本コマンドによりレジスタは設定されますが、動 
作しません。 

n :2〜10 (お買い上げ時 n = 5) 

ATS 6 = 5[3 

OK 

ATS 7 = < n > 

接続完了までの待ち時間 
(秒）を設定します。％ 1 

n :1〜255 (お買い上げ時 n =60) 

64 K データ通信およびパケット通信の発呼時に、 
FOMA 端末がパソコンから 「 ATD 」 入力を受信し 
てから設定した秒数が経過しても、 FOMA 端末が 
パソコンに' ' CONNECT " を送出できない場合は、 
"NO CARRIER " のリザルトを返し、切断処理へ移 
行します。値を「121〜255」に設定した場合、 " OK " 
のリザルトを返しますが、値は「120」に設定され 
ます。 

ATS 7 =60 0] 

OK — 

ATS 8 = < n > 

カンマダイヤルするまでの 
ポーズ時間（秒）を設定し 
ます。 

本コマンドによりレジスタは設定されますが、 
ポーズ時間 （3 秒）に影響しません。 
n =0 :ポーズしない 
n :1〜255 (お買い上げ時 n = 3) 

ATS 8 = 3@] 

OK 一 

ATS 10 = < n > 

自動切断の遅延時間（秒） 
を設定します。 （1/10 秒)％ 1 

本コマンドによりレジスタは設定されますが、動 
作しません。 

n :1〜255 (お買い上げ時 n = l ) 

atsio = i [3 

OK — 
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「& W 」 コマンドで FOMA 端末に記録されます。 
r&Fj rzj コマンドによるリセットは行われません。 

r & wj コマンドを使用する前に 「 z 」 コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変 
更内容は消去されます。 


AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマン ド実行例 

ATS 30 = < n > 

64 K データ通信時、データ 
の送受信がない場合に切断 
するまでの時間（分）を設 
定します。 

n : 〇〜255 (お買い上げ時 n =0) 
n =0 は不活動タイマオフ 

ATS 30=3[+ J | 

OK 一 

ATS 103 = < n > 

64 K データ通信で、着サブ 
アドレスを付けて発信する 
場合の区切りを設定しま 
す。 

n =0 : * アスタリスク 

n=l :/スラッシュ（お買い上げ時） 

n =2 : ¥マークあるいはバックスラッシュ 

ATS 103 = 0|+ J ] 

OK 一」 

ATS 104 = < n > 

64 K データ通信で、発サブ 
アドレスを付けて発信する 
場合の区切りを設定しま 
す。 

n =0 : #シャープ 

n=l :%パ_セント（お買い上げ時） 
n =2 : &アンド 

ATS 104 = 0|+ J ] 

OK 一 

AT¥S 

現在設定されている各コマ 
ンドと S レジスタの内容を 
表爪します0 


AT ¥ S [3 

El QO VI X 4& C 1& D 2 
& S 0& E 1 ¥ V 0 

S 000=000 S 002=043 

S 003=013 S 004=010 

S 005=008 S 006=005 

S 007=060 S 008=003 

S 010=001 S 030=000 

S 103=001 S 104=001 

OK 

AT ¥ V < n > 

接続時の応答コード仕様を 
選択します。％ 1 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しない（お買い 
上げ時） 

n=l :拡張リザルトコードを使用する 

AT ¥ V 0[3 

OK 


12 3 
※※※ 
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■ パケット通信 


値 

理由 

27 

APN が存在しないか、もしくは正しくありません。 

30 

ネツトワークによって切断されました。 

33 

バケツト通信の契約がされていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信ができません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありません。 

19 

相手側が呼出中のため通信ができません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションが有効では 
ありません。 

65 

提供されていない処理速度を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受 
けました。 



数字 

表示 

文字表示 

理由 

10 

SIM not 

inserted 

FOMA 力ードがセツトされていません。 

15 

SIM 

wrong 

ドコモ以外の SIM (FOMA 力ードに相 
当する 1 C カード）が挿入されています。 

16 

incorrect 

password 

パスワードが間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


AT コマンドの補足説明 


■ コマンド名： + CGDCONT = [パラメータ] 


•概要 

パケット発信時の接続先 （APN) の設定を行い 
ます。 

• 書式 

+CGDCONT = [< cid > [， "PPP"[, "< APN > 
’’]]]■ 

•パラメータ説明 

<cid> :1〜10 
< APN > :任意 

※く cid >は、 FOMA 端末内に登録するパケット 
通信での接続先 （APN) を管理する番号です。 
FOMA 端末では「1〜10」が登録できます。お 
買い上げ時、1には mopera に接続するための 
APN「mopera.ne.jp」 が' 3(こは mopera U に 
接続するための APN「mopera.net」 が登録さ 
れています。 <APN> は接続先を示す接続ご 
との任意の文字列です。 

• 実行例 

rabcj という APN 名を登録する場合のコマンド 
« cid >=2の場合） 

AT+CGDCONT=2, "PPP", "abc"[+JJ 
OK 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT + CGDCONT = 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

AT + CGDCONT =< cid > 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

AT + CGDCONT =? 

設定可能な値のリスト値を表示します。 

AT + CGDCONT ? 

現在の設定値を表示します。 


■ コマンド名： + CGEQMIN = [パラメータ] 


•概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知 
される QoS (サービス品質）を許容するかどう 
かの判定基準値を登録します。 

•書式 

AT+CGEQMIN= [< cid > [，，< Maximum 
bitrate UL>[, < Maximum bitrate DL >]]] 

0 
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•パラメータ説明 

< cid > ：1〜10 

< Maximum bitrate UL > 

.•なし (お買い上げ時）または64 

< Maximum bitrate DL > 

■•なし (お買い上げ時）または384 
※く〇^ンは、 FOMA 端末内に登録するパケット 
通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 
FOMA 端末では「1〜10」が登録できます。 
「Maximum bitrate UL 」 および 「Maximum 
bitrate DL 」 では、 FOMA 端末と基地局間の上 
りおよび下りの最低通信速度 ( kbps ) を設定し 
ます。「なし（お買い上げ時）」に設定した場合 
は、すべての速度を許容しますが、「64」および 
「384」を設定した場合、これらの速度以下の接 
続は許容されないため、バケット通信が接続さ 
れない場合がありますのでご注意ください。 

• 実行例 

(1) 上りと下りですベての速度を許容する場合 
のコマンド （< cid >=2 の場合） 
AT + CGEQMIN =2[+ J ] 

OK 

(2) 上り 64 kbps 、 下り384 kbps の速度のみ許容 
する場合のコマンド （< cid > = 3 の場合） 
AT + CGEQMIN =3„ 64,384 [+JJ 

OK 

(3) 上り64 kbps 、 下りすベての速度のみ許容す 
る場合のコマンド （< cid >=4 の場合） 
AT + CGEQMIN =4,,64 yJ 

OK 

(4) 上りすベての速度、下り384 kbps 速度のみ許 
容する場合のコマンド（く cid > = 5 の場合） 
AT + CGEQMIN =5,„384 l + J ] 

OK 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQMIN= 

すべての< cid >の設定をクリアします。 

AT+CGEQMIN=<cid> 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

AT+CGEQMIN=? 

設定可能な値のリストを表示します。 

AT+CGEQMIN? 

現在の設定を表示します。 

■ コマンド名： +CGEQREQ= [パラメータ] 

•概要 

パケット通信時の発信時にネットワークへ要求 
する QoS (サービス品質）を設定します。 

•書式 

AT + CGEQREQ = [< cid >] l + J | 


•パラメータ説明 

上り64 kbps 、 下り384 kbps の速度で接続を要求 
するコマンドのみ設定できます。各 cid にはその 
内容がお買い上げ時に設定されています。 

< cid > ：1〜10 

※く cid >は、 FOMA 端末内に登録するパケット 
通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 
FOMA 端末では「1〜10」が登録できます。 

• 実行例 

(< cid >=3の場合） 

AT + CGEQREQ =3[+ J ] 

OK 

• パラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQREQ= 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

AT+CGEQREQ= < cid > 

指定した< cid >をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

AT+CGEQREQ= ? 

設定可能な値のリスト値を表示します。 

AT+CGEQREQ? 

現在の設定を表示します。 
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リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

OK 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信が来ています。 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けられません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤル1-ーンの検出ができません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です（通信ネットワークが混雑しています。 
しばらくたってから接続し直してください)。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 


I 拡張リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

5 

CONNECT 1200 

FOMA 端末ーパソコン間を速度1200 bps で接続しました。 

10 

CONNECT 2400 

FOMA 端末ーパソコン間を速度2400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 4800 

FOMA 端末ーパソコン間を速度4800 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 7200 

FOMA 端末ーパソコン間を速度7200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 9600 

FOMA 端末ーパソコン間を速度9600 bps で接続しました。 

15 

CONNECT 14400 

FOMA 端末ーパソコン間を速度14400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 19200 

FOMA 端末ーパソコン間を速度19200 bps で接続しました。 

17 

CONNECT 38400 

FOMA 端末ーパソコン間を速度38400 bps で接続しました。 

18 

CONNECT 57600 

FOMA 端末ーパソコン間を速度57600 bps で接続しました。 

19 

CONNECT 115200 

FOMA 端末ーパソコン間を速度115200 bps で接続しました。 

20 

CONNECT 230400 

FOMA 端末ーパソコン間を速度230400 bps で接続しました。 

21 

CONNECT 460800 

FOMA 端末ーパソコン間を速度460800 bps で接続しました。 


お知らせ 

•「 ATV 」 コマンドが n = l に設定されている場合には英文字表記（お買い上げ時）、 n =0 に設定されている 
場合には数字表記でリザルトコードが表示されます。 — P 506 
• 従来の RS -232 C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、 FOMA 端末ーパ 
ソコン間は USB ケーブルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。 
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■ 通信プロトコルリザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

PPPoverUD で接続（巳 C = UDI 、+ C 巳 ST =1 16，1 ,0) 

5 

PACKET 

PACKET で接続 


■ リザルトコード表示例 

ATX 0 が設定されているとき 

「 AT ¥ V 」 コマンドの設定に関わらず、接続完了の際に'' CONNECT " のみの表示となります。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3 # 

CONNECT 

数字表示例 ： ATD *99* * *3# 

1 

ATX 1 が設定されているとき 

• ATX 1、 AT ¥ VQ が設定されている場合（お買い上げ時） 

接続完了のときに 、 "CONNECT く FOMA 端末ーパソコン間の速度 >" の書式で表示します。 

文字表示例： ATD *99***3# 

CONNECT 460800 
数字表示例： ATD *99***3# 

121 

• ATX 1、 AT ¥ V 1 が設定されている場合& 1 
接続完了のときに、次の書式で表示します。 

" CONNECT < FOMA 端末ーパソコン間の速度><通信プロトコル><接続先 APN >/<上り方向 
( FOMA 端末—無線基地局間)の最高速度> / <下り方向 ( FOMA 端末—無線基地局間)の最高速度 >" & 2 
文字表示例： ATD *99***3# 

CONNECT 460800 PACKET mopera . net /64/384 

( mopera . net に、上り最大 64 kbps 、 下り最大 384 kbps で接続したことを表します〇) 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 3 # 

! 215 

※し ATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります。 
AT ¥ V 0 だけでのご利用をおすすめします。 

※2 : AT ¥ V 1 が設定されている場合、<接続先 APN > 以降は PACKET で接続している場合のみ表示 
されます。 
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